राजस्दो . डी . ( डी . एन . )-127 


REGISTERED NO . D . ( D . N.) 127 


F 


CH 


. . 


Ho 


समेत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


६. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


d 


. 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub- Section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


म . 10] 

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 1989 / पौष 13, 1910 
Nito 10 ] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3 , 1989/ PAUSA 13, 1910 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it niay be filed as a 

separate compilation 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड 


CENTRAL BOARD OF EXCISE AND 

CUSTOMS 


अधिसूचनाए 


NOTIFICATIONS 


नई दिल्ली 3 जनवरी, 1984 


म 1 /89 ( एन टी ) -मीमा शुल्क 


7 या 11 ( अ ) - -- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड 
मामा परच अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 द्वारा 
प्रदत्त याक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के हजारीबाग जिले 


New Delhi, the 3rd January , 1989 

No . 1 89 (NT) -CUSTOMS 
__ _ S. O . 11 ( E ). - In exercise of the powers con 
ferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962) , the Central Board of Excise and Customs 
hereby declares Village Brilkudra in Taluk Patratu in 
District Hazaribagh in the State of Bihar to be a 
warehousing station . 


म परगर तालुका के बालकुड्रा ग्राम को भाण्डागार स्टेशन घोषित करते 


[ फा म 


474 / 35/ 88-~ - सी शु - VII ] 


[ F. No . 474/ 35 /88-Cus - VII] 
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[ PART 1[ -- Sics( ii ) ] 
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___ मं 2/ 89 ( एन . टी . ) -सीमा शुल्क 

में 3/ ९१( एन . टी . )-सीमाशुल्क 

का प्रा 13 ( म ) -- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और मीमा मल्ल बोर्ड , 
का . मा 12 ( अ ). - - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और मीमाशुल्क बोर्ड 

मीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की 
मीमाशुल्क अधिनियम . 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 द्वारा 

धारा 9 वाग प्रवत शमितयो का प्रयोग करते हुए , महा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरि 

राष्ट्र राज्य के रेगा जिले मे महट तालक को शतप्रतिणत 
जिले के पिपलुन तालुफ के खेती ग्राम को शमप्रतिशत निर्यातीमख 

नियाँतोन्मुख उपक्रमों के स्थापन के प्रयोजनो के लिए भागार म्टेशन 
उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए भंगार स्टेशन 

घोषित करता है । 
चोषित करता है । 

[ फा में 474/ 54/ 8 - मीमा शुल्क - VII ] 
[ फा म 174/ 46/ 88 सी . शु . - VII] 

क एम मायकल, अवा मचिन 


NO . 289 (NT)-CUSTOMS 
S .O . 12 (E ) . -- In exercise of the powers conferred 
hy section 9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 
1962) , the Central Board of Excise ond Customs 
"hereby declares Village Kherdi, Taluka Chiplun in 
District Ratnagiri in the State of Maharashtra to be 

warehousing station for the purposes of setting up 
hundred per cent export-oriented undertakings. 


NO . 389( NT ) -CUSTOMS 
S. O . 13 ( E) . -~-In exercise of the powers conferred 
by section 9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 
1962 ) , the Central Board of Excise and Customs 
hereby declares Taluka Maliad in Raigad District in 
the State of Maharashtra to be a warehousing station 
for the purposes of setting up hundred per il 
export -oriented undertakings. 

[ F. No . 474 54/88-CUS- VIII 
MISS M. MICHAEL, Under Siky. 


[ F. No. 474/ 46/ 88 - Cus- VII ] 
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